停輩 L なつたら 

選觀/停止 


通電後 


〇 


舊押しで運転を稱開しで < ださい。 


IS がなりだしたら 

戀 S のおそれがあると裹は、エアコン保護の 
ため、 運黯證停止し、ブレ"-力*-を切つでく 
ださい。 


すぐに販売店へ 


广 / f \ 暫口- 

■異常時（こげ臭いなど）は、運乾を停止して、ブレーカーを切る。 

異常のまま運乾を続けると、故障ゆ感電-火ぶなどの原因じなります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□にごす目談くださし、。 

■エアコンの修理や改造は自分でしない。 

不備びあると感電-火がなどの原因になります。 

お買い上げの販売店まにはダイキンお客様ご相談窓□にご相談くださし、。 

■エアコンがをえない（暖まらない）場含は、を媒のちれが原因のひとつとして考えられますので、 
お買い上げの販売店 I こご相談 < ださし、。 

ぶ媒の追加を伴う修理の揚含は、修理の巧客をヴービスマンに確認して<ださい。 

エアコンに使巧されているち媒は安全です。を媒は通常ちれることはありませんび、巧一、ち媒び室のにちれ、 
ファンヒーター、ス I -ーブ、コン□などの火気に触れると有害な生成物び発生する原因じなります。 


下記のような症状びでた揚含にはすぐに販売店へご連絡<ださい 

r ^ 

■靈織:ドが巽鑽に難い、またな屬んでい覆 
■運転中に襲常證がず覆 
■誤っで冀鞠巧氷蠻乂れでしまった 
■ブレ"-力"-啥ヒ n "- ス、漏霞しが斷器がたびたび瑚れる 
隱リ带コン鸿本体のスイッずの操作が不雜案 
■こげ奧いニオイがず遙 
■璧拘ュニジトか6氷がちれ還 


ブレ…力…を切って販謂底へ 
ご連絡 < ださい。 


〇 


こんなと妄は 


別 









保証とアフターサービス 


必ずお読み < ださい。 

保証について ~ 

■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 ^ 
してお渡ししますので、記載事項をお確 fen 
かめのうえ、大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ曰から1年間、 

ただしぶ媒系統部分については5年間です 。 ( I 。し ip 

く保証期間中> 

保証書の規定じしたがって出張修理させていただきます。 
その際には、「保証書」をご提示<ださし、。 

く保証期間経過後> 

修理すればご使巧で含る揚含は、有料にて修理させて 
いたださます。 

修理料金は、技術料十部品け十出張料などで構成され 
ています。 

修理を依頼されると芝 

■ 28 ぺージ〜31ぺージにしたびって調べていただき、 
なお異常びあるときは、必ず運転を停止し、ブレーカー 
を切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にご連絡 < ださい。 


ご連絡いたださたい巧容 

1.品名ルームエアコン 


磯種名 I が可; 

お買い上げ年•月•曰 f ほ。也 

異常の客（でさるだけ具体的に) 
電話番号-ご住所-お名前 
室外ユニットの設置場所 


保証書に記載してあのます。 


補修巧性能部品の保有期間について 

■ルー厶エアコンの補修巧性能部品の保有期間は製造 
巧切り後10年です。 

• 「補修巧性能部品」とは、その製品の機能を維持す 
るために必要な部品のことです。 

点検整備のおすす面 

■エアコンを数シーズン使巧した揚含は、室向ユニット 
のの部び巧れ、性能び低下する場含びあります。また、 
ゴミやホコ IJ びたまって、ニオイび発生したり、除湿 
水の排水経路をつまらせ、室のユニットからの水ちれ 
の原因になることびあります。通常のお手入れとは別 
に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ 
の販壳店にご相談 < ださい。 

なお、この揚含は実費び'必要となります。 

エアコン肉部の洗浄につい f 

■市販のエアコン洗浄剤をご使庙されますと、揚含に 
よっては熱交換器や機械の部の樹脂に悪影響をあた 
え、最悪の揚合水ちれなどの不具含び舞生するおそれ 
びあのます 

熱交換器の洗をについてはお買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 


据付場所について 

r 運転音にち斬慮を） 

■次のよラな場所をお選び < ださし、。 

•エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動び増大し 
ない揚戸ん 

♦室外：!ニットの吹出□からの風ゆ運輯音び隣家の 
迷惑にならない揚所。 

r 電気工事について） 

•電源は必ずエアコン専巧回路をご使巧 < ださし、。 

(移設について： ) 

•増改築•引越などで、製品を移設された0、再据巧 
けする揚含は、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 


■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス-腐食性ガ 
スや金属製のホコリのある揚巧では設置を避けて < ださし、。 
■新築物件やリフ3—ム後の入居時、または床面のワッ 
クスが口時には、エアコンの運転を避けて<ださい。 
エアコンを運転する前こ、換気を十分に巧ってください。 
ワックスなどの巧分びエアコン巧部にが着し、水もれ 
の原因になります。 

■積雪や櫃木鍊などで、〇及么□や吹化□を/ S 、 さびなし、でください。 
■次の揚所へ据はけされる揚合は、販売店じご相談 < ださい。 
•油-蒸気-油煙の舞生するところ。 

♦ミ毎お地区など塩分の多いところ。 

•温泉地など硫化ガスの発生するところ。 

•積雪により、室外ユニットがみさがれてしま5ところ。 
室外ユニットならの扫械 I 孙はけのよし化ころにしてください。 


室内•室外ユニット周巧の巧認 

■ち図の距離をあけないと、エアコンの能力び低下した 
り、テレビやラジスに雑音び入るおそれびあります。 
■义巧警報器と室的ユニットの吹出□は 1.5 m L ソ上の 
距離をあけてください。 

•設置場所に余裕があれば、効率の良し^運転のために、 
で言るだけ広し^寸法をお取り < ださい。 


乾燥した 
風適しの 
t ぶいところ: 


峡像ぶ乱れ 
雑音防止 
11 rn む上離す 


哎出 I 暇を 。I 














お客様ご宿談お □ 


商請に関ずる修理-消耗部品のご用命や取撼いのご相談など 
すべてのお問合わせは 巧巧歹可 ;:::^ 下朽歹三 ] へご連絡ください。 

輩話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いしまず。 

laa 0120 〜泛 8 〜 1081 ( を圏共通フリ ™" ダイヤル ) 

FAX でのお問台わせは 0 ] 20 - 07 - 0 泛 8 ] (FAX 専用つリ…ダイヤル） 

http://\A/ww.daikincc.com ( ご相談対応ホ ™" ムぺ ™■ ジ ) 


が¥ホ:>：!：/巧ク Ih お:/娜胃 
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鹽業時關： 24時闘3授5曰対応、いたし莱ず。 

剝応業務：簡品に闕す覆ずベでのご相談-お P 苗含わせ卷お受けいたし莱ず。 

( 空調機の修理、 ^ ンテナンス、取扱い、機種選定および別売 ®• 消耗品 • 補用部話の販売など ) 


♦タイホンエ業ヴ'™"■ビス拠点所在地"™™覽 


®ss はサ…•ビスステーシヨンの略でず。 
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干1日 4- 扫の4世田哲区兰軒茶麗1 - 5 - 19 
T 135-001 6江東陸東赐 5-29- 3第2東臟ビルり- 
干124-日日13葛飾区東なお1 - 19 - 2 
干 17 S - 扫012錬馬区豐玉化4 - 2 3 - 10 
干 183- G 日55府中巧府中町 2- 2 1- 4 
干26日-日舶7干葉市中央区祐お1 - 14 - 7 
干27!>2253松戸巧日藝3 - 17 - 2 
〒如 5-0 日14横ミ兵巿驚駕区挂巧西1 - 6 - 5 
于244-日8孤横お巿戸據區上品灑14 ~ 2 
干 243- 日日32躍木巿恩茗4 ■日- 8 7 
〒加5-日841つくば巿御宰が丘3 
干321-日954宇都醫巧元今泉3 - 4 ~1 
干37日-0日巧高崎巧新保町6 4 - 1 
干 340-0 日13草力！！巿ネ公ミエ巧2 - 15 - i 
〒巧日-1124 JI ! 越市新權町1 - 4 -日 
干；3日 Q - 0如2ネ公本巿大字鼠で11日日-1 
干9日日-日941新漏巿中央区女池 4-17- 33 
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長期使巧製品まを表示制度に基づく本体表おじついて 


経年劣化による危害の発生び高まるおそれがあることをを意喚起するために電気巧品安全法で義務巧けられたじ(下の 
巧客を室のユニットに表示しています。 



《【設計上の標準使用期間】 


10 年 

A \ 

/ 1 \ 

設計上の標準使用期間を 

超えてお使いいただいた 

巧 ％ 

揚含は、経年劣化にぶる 


発火•けび等の事故に至る 


おそれびあります。 



※設計上の標準使用期間とは 

♦運転時間や温湿度など下記の標準的な使巧条件に基づ<経年劣化に対して、製造した年からをを上を障な<使用 
することができる標準的な期間です。 

♦設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するちのではありません。 

•設置状況や環境、使巧頻度び下記の条件と異なる場含、または、本来の使苗目的 L 乂外でご使用された揚含は、設計 
上の標準使巧期間より短い期間で経年劣化による舞火、けびなどの事故 I こ至るおそれびあります。 


■標準使用条件 


ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための 
標準使用条件による use 9921-3) 



電源電圧 

製品の定格電源-電圧による 


周波数 

50/ 60 Hz 



室の温度 

27で（乾球温度） 


ぶ房 

室のしつど 

47% (湿球温度19で） 


室外温度 

3日で（乾球温度） 

環境条件 


室外しつど 

40% (湿球温度24で） 



室の温度 

20で（乾球温度） 


暖房 

室向しつど 

59% (湿球温度15で） 


室外温度 

7で（乾球温度） 



室外しつど 

87% (湿球温度6ご） 


設置条件 

製品の据巧説明書による標準設置 

負荷条件 

住皂 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

機種能力に見含った広さの部屋（畳数） 


1年間の使巧曰数 


冷房6月2日から9月21曰までの112日間 


モデル 

暖房10ち28曰から4月14曰までの169日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

ち房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使届時間 

冷房--1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 
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房 


面積の 
めやす ( m 2) 


肩 


面積の 
めやす ( m う 


(kg) 

13 


34 


13 


34 


13 


光 


13 


36 


13 


36 


運 

転 

sir 

(服) 

39 

45 

39 

48 

41 

50 

45 

50 

47 

53 


運 

乾 

.'霍 

流 

( A ) 

5.0 


6.9 


B.2 


9.6 


10.2 


m 

li " 

費 

墨 

力 

(W) 

900 


1260 


1500 


1820 


1930 


能 


力 

(kW) 


4.0 


4.8 


5.6 


6.3 


6.7 


運 

転 

立 

(服) 

37 

45 

38 

47 
41 

48 
45 
48 
47 
52 


運 

転 

電 

流 

( A ) 

4.2 


6.3 


5.5 


8.0 


9.3 


の 

費 

電 

力 

(W) 

740 


1140 


1000 


1500 


1750 


能 


力 

WM 


2.8 


3.6 


4.0 


5.0 


5.6 


雲 


源 

ホ目 /V 


単/ 200 
室外電源 


機種 

項目 

\ 

S 28 JCV 

肉に 8 JCV 

タト R 28 JCV 

S 36 JCV 

巧 F 36 JCV 

タト R 36 JCV 

S 40 JCV 

巧 F 40 JCV 

タト R 40 JCV 

S 50 JCV 

肉 F 50 JCV 

外 R 50 JCV 

S 56 JCV 

肉 F 己 6 JCV 

外 R 56 JCV 


265 X 990 X 360 (mm) です。 
C9612) に基づいた数値です。 


《1フラットパネル使用時の外形す法は、 

•ぶ房-暖房運転特性は日本工業規搭 （J に 
•この仕様数値は 50Hz- 60Hz な通です。 

•停止のときちマイコンを働かせるため、約 0.8 〜 0.9 ワットの電力を消費します。 

(屋外温度び約10でじ(下のとき、自動的に圧縮機を暖めるため、さらに約10〜35ワクトの電力を消費します。） 
•本機の能力-消費電力は性能がを定した後の数值を示しています。 

•製品改良のため仕様の一部をす告なしに変更することびあります。 
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取あ説明書 W 、 保証書 W 、 リ亡 n ン W 、 リモ n ンホルダ — W 、 
リモ n ン巧ルダー取がネジ巧単 4 乾電地 ® 


外形す法(高さ X 幅 X 奧行 ) 圆 ^ 室のュこット"巧 X 囲 X 纖室外ュ 11 ット：柳 X 誠 


通年 H ネルギ—消費効率 *5 ^ 3 心 3 


あ暖房平巧エネルギ—消費効率 


5 


8 

が 


淵 




H ネルギー消費効率 


心 


細 


3 


心 


エネルギ—消費効率 


前 


6 


〇 


3 

3 

又 


濤： 




を房-暖房兼用セパレ—卜お(インバ—夕 I ) 















































長年ご使用にな據 x ； F コンの点検は患期的に！ 

•電源コ…ドが異常に熱い。 

* こげ奧いニオイがずる。 

鑛ブし"""力-"-がひんぱんに落ちる。 

礁置台やおり下げなどの取付部品が腐食していたり、 
取付けがゆるんでいる。 

® 室内ユニットから水がもれる。 

•その他の異常や故障がある。 


ご ii 用中止 

故障や事故防止のため、 
ブレ~~力…を切ってか 
ら、必ずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 
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5 Rr ホ：/エ n 欄識;哲 a 

本社で530-8323大販巿化区中崎西二下目4番12号梅田センタ…ビル 
東京支社 干 108 -日 075東京都港 区 港南 二下固 18番1号 JR 品リ K …ストビル 


二次元バ…コ…ドは製造巧コ…ドです。 

この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 
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ご購入店名 


据付年月日 
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ンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後！日年です。 


ル…ム ： L ア：: 


特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
httpy / www - daikin - co . jp / csr / 货 nv / i - moss . htm ! 



フ□ンについて 

. 家庭巧エアコンじは嚴大で C 02( 漏働ヒガス） 

IBK 1 SI 3,600 kg (マルチシステムの±暴含は10,50 Ok が 
に相当するフロン類が封入されています。 

地球邏暖化防止のため、移設•修理‘廃棄等に 
""■■■■■■■匿あた〇てはフ□ンの醜が必要でず。 


この 表示は家庭用 エアコンに 温暖 化 ガス （フロン 類）が封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 
エアコンの 取り外し時は フロン 類の回収が必要でず。 


/もっとやさしく、•苗 

i より快適に/ 

•パ巧 


省Xネ……ちぶ 3 としたてまで節電猛 


窓には力-"尹ンを 


力テンやブラインドを利用ず 
ると、靈は盧射日光を蟲えぎり、 
電気代烛約5 % te 得です。 

冬は熱を逃がさないので節*に 
つながり /クミ奪^ミ> 


鸿焉 
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卫7フイルタ…の掃敵はこま够に 


フイ 化夕"一が巧れると 、スムー 
ズに風を送れなくなるたゆ、 
電気代が約5〜10%上がり、 
悪禀や故障の原圈にもなります。 
0 m 1.5 力巧愿[ま 

な爲 お掃除を。 

(錢护 腔を兰聖兰互 

广"泳 


節電のポイントは2での差 


設定しようと思う 
溫盧よりも暖罵時 
もま2で低が、冷麗 
時は2で蘭城にず 
ると約10-20% 
の電気代が節約で 
器ま:す。 


U のよ 5 な瘋が 
は聪り索せんか？ 











































